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2013 ജൂൺ 29 . 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരവും 
അടങ്കൽ തുകയും 


( 1) 


( 3 ) 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ജില്ലാ ഓഫീസർ, ഭൂജല 
വകുപ്പ്, എറണാകുളം താഴെ പറയുന്ന ചെറു കിട ജല 
വിത ര ണ പദ്ധ തി ക ൾ ന ട പ്പാ ക്കു ന്ന തി നു വേ ണ്ടി 
പരിചയസമ്പന്നരായ കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും പാഥ മിക 
എഗ്രിമെന്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത മത്സരസ്വഭാവമുള്ള പ്രത്യേകം 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ 29 - 7- 2013 മുതൽ 5 -8 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 
ഒരു മണി വരെ ഭൂജല വകുപ്പ്, എറ ണാ കുളം ജില്ലാ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതും 5 - 8- 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 
മണിവരെ ടി ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 
വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് ജില്ലാ ഓഫീസറോ അ ദ്ദേ ഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള 
ദർഘാസുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
എല്ലാ നടപടി ക്രമങ്ങളും നടത്തുന്നതുമായിരിക്കും. 


GWE / 31/ 2013 - 14 - വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ 
ഫണ്ട് 2013 - ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എറണാകുളം 
ജില്ല യിൽ കോതമംഗലം നിയോജക 
മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാവളങ്ങാട് 
ഗാമ പ ഞ്ചാ യ ത്തിൽ 16 - ാം വാർഡിൽ 
ഉൾപ്പെട്ട കാവളങ്ങാട് ജംഗ്ഷന് സമീപം 
നിലവിലുള്ള പൊതു കിണർ വൃത്തിയാക്കി 
7 .5 എച്ച്. പി . സെൻടിഫഗൽ പമ്പും 
അതിനുള്ള പമ്പ് ഹൗസും 10000 ലിറ്റർ 
വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആർ. സി. സി. 
വാട്ടർ ടാങ്കും ( 4.5 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള സ്റ്റാൻഡ് 
ഉൾപ്പെടെ) പൈപ്പ് ലൈനുമിട്ട് പ്രവർത്തന 
സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ? 6,43 , 356 
- GWE / 32 / 2013 - 14 - വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ 
ഫണ്ട്2013 - ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എറണാകുളം 
ജില്ല യിൽ കോതമംഗലം നിയോജക 


16 , 100 


KERALA GAZETTE 


[ PART III 


- (1) 


( 2) 


കോതമംഗലം നഗരസഭയിൽ ചക്രവർത്തി 
ജംഗ്ഷനിൽ നിലവിലുള്ള തുറന്ന പൊതു 
കിണർ വൃത്തിയാക്കി 5 എച്ച് പി സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ 
പമ്പ, 5000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആർ. സി. സി. 
വാട്ടർ ടാങ്ക്, പമ്പ് ഹൗസ്, പൈപ്പുകൾ എന്നിവ 
സപ്ലെചെയ്ത് വിതരണ ശൃംഖല പ്രവർത്തന 
സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ? 4,65,082 


9 , 700 


11, 700 


7 GWE /37/ 2013-14 -എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഏലൂർ 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 2 കുഴൽ കിണർ 
നിർമ്മിക്കുക. നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ 

പൈപ്പ്മുതലായ സാധനങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ? 56,000 


1,400 


മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചെമ്മനം കോളനിയിൽ 
നിലവിലുള്ള പൊതു കിണർ വൃത്തിയാക്കി 
2 എച്ച് പി. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പും 5000 ലിറ്റർ 
വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പി . വി. സി . വാട്ടർ 
ടാങ്കും ( 6 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പമ്പ് ഹൗസി 
നോടുകൂടിയ ആർ. സി . സി . സ്റ്റാൻഡും) 

പ പ്പ് ല ന മിട്ട് ( പ വ ർ ത്ത ന 
സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - 3,87, 673 
3 GWE / 33 / 2013 - 14 - വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ 
ഫണ്ട്2013 - ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കീരമ്പാറ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ വട്ടമറ്റത്ത് നിലവിലുള്ള 
110 മി . മീ . വ്യാസമുള്ള കുഴൽ കിണറിൽ 
1.5 എച്ച്. പി. സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് 
( എ . എ സ് . എ . മാ ർ ക്കു ള്ള ത് ) , 
അവിടെയുള്ള തുറന്ന കിണറിൽ 5 എച്ച്. പി. 

സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്, പൈപ്പുകൾ എന്നിവ 
സപ്പെ ചെയ്ത് 10000 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള 
ആർ. സി . സി . സംഭരണി, വിത രണ 
ശൃംഖല എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തന 
സജ്ജമാക്കുക ? 4,93,323 
4 GWE / 34 /2013 - 14 - വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ 
ഫണ്ട്2013 - ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോതമംഗലം 
നഗ ര സഭയിലെ മുളവൂർ കവലയിൽ 
(മണ്ണാത്തി മല പ്രദേശം) നിലവിലുള്ള 
6. 3 മീറ്റർ നീളവും 3 .7 മീറ്റർ വീതിയും 
4 മീ. ആഴവുമുള്ള കുളത്തിൽ 5 എച്ച്. പി. 
സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്, ( ഐ . എസ്. ഐ . 
മാർക്കുള്ളത്) പൈപ്പുകൾ, ( ഐ . എസ്. ഐ . 
മാർക്കുള്ളത്) എന്നിവ സപ്ലെ ചെയ്ത് 
5000 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള പി . വി . സി . 
ജലസംഭരണി, വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവ 
സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുക - 
R 2 , 18 ,227 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
? 1,300 + എസ്. റ്റി ., ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 800 + എസ്. റ്റി . 
ക്രമനമ്പർ 3, 6 ഇവയ്ക്ക് 1 1,000 +എസ്. റ്റി . ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് ? 500 + എസ്. റ്റി. ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 8 900 + എസ്. 
റ്റി . ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 7 400 + എസ് . റ്റി. 


12 ,400 


- പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 7 - ന് കരാർ 
ഉറപ്പിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 7 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് കരാർ 
ഉറപ്പിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 90 ദിവസം. 


5 , 500 


5 GWE / 35 / 2013 - 14 വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ 
ഫണ്ട്2013- ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എറണാകുളം 
ജില്ല യിൽ കോതമംഗലം നിയോജക 
മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോതമംഗലം 
നഗരസഭയിൽ കുത്തുകുഴിയിൽ നിലവിലുള്ള 
തുറന്ന പൊതു കിണർ വൃത്തിയാക്കി 2 
എച്ച് പി. ഓപ്പൺ വെൽ സബ്മേഴ്സിബിൾ 
പമ്പ്, പൈപ്പുകൾ എന്നിവ സപ്ലെ ചെയ്ത് 
പമ്പ് ഹൗസ്, 9000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 
ആർ. സി . സി . വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്നിവ 
സ്ഥാപിച്ച് വിതരണ ശൃംഖല പ്രവർത്തന 
സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി { 4, 44 ,290 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്കായോ, ഡ്രാഫ്റ്റായോ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങൾ പര സ് പരം 

കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
ലഭിക്കു ന്നതും നിര ത ദ്രവ്യം കെട്ടി വയ് ക്കാ ത്ത തു മായ 
ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന തല്ല. നിരതദവ്യം ജില്ലാ 
ഓഫീസർ, ഭൂജ ല വകുപ്പ്, എറണാ കു ളം എന്ന പേരിൽ 
ഏതെങ്കിലും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിന്റെ കാക്കനാട് ശാഖയിൽ 
മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
ദർഘാ സു കൾ സ്വീകരിക്കു ന്ന തി നും തിര സ്ക രിക്കു ന്ന 
തിനുമുള്ള അധികാരം ഭൂജലവകുപ്പ്, എറണാകുളം ജില്ലാ 
ഓഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. ഭൂജല വകുപ്പിലെ 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ഇതു സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഭൂജലവകുപ്പ്, എറണാകുളം ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ 
പ്രവർത്തി ദി വ സ ങ്ങ ളിലും നേരിട്ട് അന്വേ ഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാകുന്നു . 


11, 200 


6 G WE / 36 | 2013 - 14 - 2013 - ലെ വരൾച്ചാ 
ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 
എറണാകുളം ജില്ല യിൽ കോതമംഗലം 
നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾ പ്പെട്ട 


ജില്ലാ ആഫീസറുടെ കാര്യാലയം, 
ഭൂജലവകുപ്പ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കാക്കനാട്, കൊച്ചി. 


( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ ഓഫീസർ. 


